B 風 


コタツ本体サイズ 90〜 180 x 75 〜 100cm 


家園 


調コタツ 




K : 櫸 


S : 紫檀 


高級感のある本格和卓 

參便利な継脚付き 


K : 櫸 


高級感があり重厚な風貌ながら、 

明るい UV 鏡面仕上げでスッキリとした仕上がり 

參便利な継脚付き 


s : 紫擅 


瀬戸内海 -120K 


瀬戸内海 - 135K 


瀬戸内海 -150K 

JAN 4985567019688 


JAN 4985567019695 


JAN 4985567019701 




瀬戸内海 -120S 


瀬戸内海 - 135S 


瀬戸内海 - 150S 

JAN 4985567019718 


JAN 4985567019725 


JAN 4985567019732 


屋島 -90K 


屋島 -120K 


屋島 -150K 

JAN 4985567019749 


JAN 4985567019756 


JAN 4985567019763 




屋島 -90S 


屋島 -120S 


屋島 -150S 

JAN 4985567019770 


JAN 4985567019787 


JAN 4985567019794 


標準 

価格 


¥124,950( 税込) 


標準 

倫格 


¥128,100 (税込） 


I サイズ ） W 120 xD 90 xH 37(42 )cm 
L 天板〕 K : 櫸スライサー / S : 紫檀、 

UV セラ5ック塗装鏡面仕上げ 
( _1 __ ) 4寸脚 
【ヒーター J ) MSU -600 E 


c 脚 


匿 ^ iMiii 画 


標準 


¥131,250( 税込） 


サイズ ) W 135 xD 90 xH 37(42 )cm 
天板 ） K : 櫸スライサー/ S : 紫檀、 

UV セラミック塗装鏡面仕上げ 
0 4.5 寸脚 
J MSU -600 E 


サイズ ) W 150 xD 90 xH 37(42 )cm 
天板 J K : 櫸スライサ-/ S : 紫檀、 

UV セラミック塗装鏡面仕上げ 
) 4.5 寸脚 


脚 


C ヒーター） MSU -600 E 


II ¥92,400( 税込） |S ¥97,650( 税込） 


li ¥87,150 (税込） 

[ サイズ ） W 90 xD 90 xH 35(40 )cm ( サイズ j W 120 xD 90 xH 35(40 )cm f サイズ ） W 150 xD 90 xH 35(40 )cm 

I 天板〕 K : 櫸 / S : 紫檀、 f 天板） K : 櫸 / S : 紫檀、 r 天板^ ) K : 櫸 / S : 紫擅、 

硬質ウレタン塗装•摺り仕上げ 硬質ウレタン塗装•摺り仕上げ 硬質ウレタン塗装•摺り仕上げ 


疆)_)_歷@_ 


ば一夕一） MSU -600 E 



•便利な継脚付き 


四季 120 


四季 150 

JAN 4985567020158 


JAN 4985567020165 


IS ¥123,375(^) IS ¥128,625(^) 


匿) 圓 _ 
_ 


C サイズ 〕 W 120 xD 90 xH 36(41 )cm 
f 天板1 ケヤキ玉杢化粧合板' 

_ UV 塗装 

C 脚 ） 4寸脚 
G ヒーター」 MHU 60 OE (八□ゲン） 


C サイズ 〕 W 150 xD 90 xH 36(41 )cm 
r 天板1 ケヤキ玉杢化粧合板' 

_ UV 塗装 

「脚 ) 4寸脚 
G ヒーター」 MHU 60 OE (ハ□ゲン） 



參便利な継脚付き 


天照 120 


天照 150 


天照 180 


土佐 120 


土佐 150 

JAN 4985567020226 


JAN 4985567020233 


JAN 4985567020240 


JAN 4985567020172 


JAN 4985567020189 


ki ¥123,375 (税込） III ¥128,625 (税込) 


¥144,375( 税込) 


II ¥73,290( 税込) 


II ¥80,850 (税込) 


C サイズ 1 W 120 xD 90 xH 36(41 )cm f サイズ ) W 150 xD 90 xH 36(41 )cm X サイズ ) W 80 xD 100 xH 36(41 )cm 
r 天板） 紫檀化粧合板、 r 天板） 紫檀化粧合板、 r 天板〕 紫檀化粧合板、 

UV 塗装 UV 塗装 UV 塗装 

〔ヒータ ー J MHU 60 OE (ハ□ゲン )（ ヒーター） MHU 60 OE (ハ□ゲン )（ ヒーター） MHU 600 E (八□ゲン) 


C サイズ 〕 W 120 xD 80 xH 37(42 )cm 
ぐ天板 1 セン突板、 UV 塗装 
f m 1 4寸脚 
G ヒータ ー J MHU 600 E (八□ゲン） 


C サイズ 〕 W 150 xD 90 xH 37(42 )cm 
〔天 板 1 セン突板、 UV 塗装 
C B 1 4寸脚 
G ヒーター） MHU 600 E (ノ、□ゲン） 


匿) 圓 園_@ 園 



































































































































































